

CONDENSATORJ: Tutti t vaiori in pF salvo alfr* mdicaziona (p» pf ) 
RESISTORl TuHii valori in a salvo altra indicaz««na(K*KA) 
TENSION I te tenswm sono misurata con voltmatro 
aventa resistenza mtarna ^ 20000a^. 

La tolleranza sul valora nominala f ± 15 % 

L mtansita'della corranta di collattofa to TRS a TR6 .in 
assenza di segnale, a 6< 2.S m A —- 
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